2C)()                YOUTKS   IXARTICKI.KKS   —   SERIF,  AUrte(>4()'»}   —   MONOCHAI'iH US
A la premiere arche (rive droite), la fiche des picux varia do lm«r>() <l •*'"< <^la deuxieme, elle atteignit 10m. Pour les autres, les pieux furenl presquo Lous rules, quelques-Tins eurent 3 entures et une fiche de plus de 20m. Pour quclquos-uns, on secontenta d'un refus de 5nim (mouton de 700k tombant dc ln'50 a l"'80). Quand on nc 1'obtenait pas, on battait a cote un autre pieu (S,).
9. Fondations (S,). — De Janvier 1904 a Janvier 1905, soit on moins d'un an, les 8 caissons fur-ent descendusa 1'air comprime de 4m69 a 18ra60 sous I'dUngi', sur marne blanche supportant de 15k a 20k par (Fol2 .
Pour atteindre la marne, on avait t\ traverser des couches calcairos avoo vomos de tuf ou dc silex, et quelques cavernes.
A la culee rivo droite, on dut abandonner la descente du caisson, a catiso do la deformation de ses parois11. On refoula 1'eau a Ora80 au-dessous du couloau on forc,ant la pression, et on battit dans les poches des pieux on sapin do I'"NO do hauteur, Om15 de diamelre, espaces de Ora5(.) d'axe en axo; puis on mstlnya cos poches, ct on les rcmplit de beton ou de sacs de ciment quancl on no pouvait opuisor.
Le beton etant anise1 au niveeu de la tete des pieux, on lo reoouvrit do deux planchcrs superposes de rails disposes a angle droit, qu'on noya. dans du bolon de ciment.
10.   Execution des voiiles. — A. Dates. construire en meme temps les 7 voutes (S,). Voici les dates d'execution (S,) :
Le dcvis pi'osoi'ivail do
Voute	1 (rive dr.)	2	3	4	5	0	7 (rivo g.)
Commencement. . . . Fin .......	30oct. 1905 17mai-sl906	7 nov. 1905 27marsl90fi	18sopt.l905 5 avril 1900	18juil.l905 5 mai 1906	10nov.l9()r) 7 mai 190G	17sp|)L.I',K)ri 17 mai HXXJ	() n i ni's I'.tur. *r\ ,..,,; MO;
							
B. Joints sees. — Les voutes i'urent ex6cut6cs avcc touto lour ('qmissour'-, (3 moellons en general), en 4 attaques.
On meiiagea dos joints sees au-dessus dc tons les poteaux du c.inl,i'o.
A 1'intrados, les moellons a sec de douelle 6taicnt pos6s, — non sur los Inmos dc plomb pre"vues, parce que trop difnciles a cnlever, — mais sur do polilos oalos en che;nc de 30mmx25mm de cote, 12mm d'epaisseur, maintenues par dos litoaux on sapin de 25mm de hauteur et 8mm d'6paisseur, place's sur lo cintiv ; A I'oxLrmlus, ils etaient tenus par des coins en che~ne.
Comme aux ponts Alexandre III, de Passy,... la tole du plafond DU, au lieu <li> «(. crutlinucr D        en BA, elait pliee le  long de BC. La crinoline ACB ulaiL riiinplic-   (|(.  ilt'.tt.ii   i.nr en haut avant le fongage. La paroi AC a rencontre  de KI'OHKUH ]iii.m,M ,„„ i'',,,. dei'ormee.                                                                                                     '
12. — On a craint que la construction par rouleaux u'almisniH In f.nii'l.H  di» pression, cl6ja basse dans ces voutes tres tendues (S'\).
